Corrigendum Jaarverslag 2009 van de Rekenkamer Zandvoort. 


In het hoofdstuk 6. Verantwoording van de Financien van het Jaarverslag 2009 van de 
Rekenkamer Zandvoort is een aantal fouten geslopen. In het cijfermatige overzicht van 
beschikbare en bestede middelen was het verkeerde jaartal vermeld. Verder weken in de tekst 
de bedragen in het cijfermatige overzicht en de toelichting daarop van elkaar af. 

In het bijgevoegde corrigendum is hoofstuk 6 gecorrigeerd. U wordt verzocht dit te voegen in 
het Jaarverslag 2009. 

Vriendelijke groet. 


G.D. Johanns 

voorzitter Rekenkamer Zandvoort 


6 . 


VERANTWOORDING FINANCIEN 


Voor 2009 beschikte de Rekenkamer over een totaal budget van € 60.149,- . De werkelijke 
uitgaven voor de Rekenkamer bedroegen in 2009 € 531,146- Zodoende resulteert een positief 
saldo van € 7.003,- 


Budget 2009: 

Onderzoeksbudget 26.852 

Vergoedingen RKZ leden 11.459 

Overlopende verplichting 2008 12.238 

Toegekende begrotingssaldo 2008 9.600 + 

Beschikbaar budget 


60.149 


Uitgegeven 2009: 

Vergoedingen enz. 
NVRR 

Kosten inzet griffie 
Onderzoeken 2008 
Onderzoeken 2009 

Saldo: 


12.342 

220 

1.726 

12.238 

26.620 + 

53.146 - 

7.003 


De Vergoedingen RKZ leden zijn de uitgaven die samenhangen met de vergaderingen van de 
Rekenkamer en deelname aan enkele opleidingsactiviteiten van de Lokale Rekenkamer en /of 
de NVRR. De onderzoekskosten omvatten een uit 2008 overgelopen verplichting voor het 
onderzoek naar het Rioleringsbeleid ad € 12.238. Daarnaast is er een uitgavenpost vermeld 
voor het nagenoeg afgeronde onderzoek naar de WWB ter grootte van € 26.620. 

De Rekenkamer doet het verzoek dat bij de bestemming van rekeningsaldo van de gemeente 
het in 2009 overgebleven bedrag van € 7,003 aan de begroting van 2010 wordt toegevoegd. 


